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PART III 
Health Services Department 


TENDER NOTICE 


No. A3/3176/2011. 


18th June 2011 . 


Sealed tender in the prescribed format are invited for 
quoting the rate to computer model O . P . Ticket and Lab 
report form for 1 year from the date of fixing the tender . 
Conditions of contract and details can be held office 
during working hours. 


Date upto which the rates are to be firm , 
1 year from the date of finalise. 

Address of Office from which tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Government General Hospital, 
Kozhikode . 


Superscription tender number should be specifically 
noted as A3/ 3176/ 2011 . 


Total Cost - S 2 , 45 , 200 . 


EMD - 1 % . 

Price of tender ST Cash only /Money Order 
- 500 + Tax . 


- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപ്രതി 
കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡൽ ഒ . പി . ടിക്കറ്റുകളും 
ക്ലീനിക്കൽ ലാബിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ഫോർമാറ്റും പിന് 
ചെയ്യുന്നതിന് ടെണ്ടർ ഉറപ്പിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷ 

ത്തേക്ക് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. കരാറിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ 
ആശുപ്രതി ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കു ന്ന കവറിന് മുകളിൽ നമ്പർ 
എ3/ 3176 /2011 എന്ന്വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Date and time of closing of sale of tender forms 
5-8- 2011 at 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender 
6- 8- 2011 at 3 p . m . 

Date and time for opening of tender 
8 - 8 - 2011 at 2 p . m . 


അടങ്കൽ തുക - - 2,45,000. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - - - 500 + നികുതി. 


28th Dec. 2010] 


HEALTH SERVICES DEPARTMENT 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 5- 8 - 2011, 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
6 - 8- 2011, 3 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 8 - 8 - 2011, 
2 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി - ടെണ്ടർ ഉറപ്പിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 
1 വർഷം. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തുമായ വിലാസം - സൂപണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


Government General Hospital, 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Superintendent. 


